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Zehntes Capitel.
X °C.	log p	log Q	l JP8 Q
0,00	0,397 63 — 10	2,487 85	417
+ 4,56	0,468 60	2,469 82	418
10,78  I 0,557 39		2,447 16	430
16,59	| 0,632 26	2,423 25	431
23,09   0,717 73		2,39445	430
30,53	0,823 39	2,364 55	436
34,80	0,871 52	2,348 30	435
70	1,220 11	2,216 17	420
85	1,34830	2,15685	404
100	1,48855	2,095 17	340
115    j 1,612 78		2,027 35	359
Die Zahlen der letzten Spalte sollten einander gleich sein; d sie es nicht sind, sieht man sofort, sie steigen mit wachsender Tern ratur erst an, um dann wieder abzunehmen, aber bis auf etwa 10 Pr genugen sie der Forderung.
Fur Kohlensaure berechnet Stoel nacli Warburg und Bab< schon discutirten Beobachtungen:
T °0.	log p	log Q	l P3 Q
5	1,596 60	9,96473— 10	314,0
10	1,658 96	9,951 82	319,7
15	1,716 00	9,936 51	322,5
20           ii      1,770 85		9,91751	321,9
25	1,825 75	9,893 76	317,9
Die Zahlen p3 Q weisen ganz denselben Gang auf wie bei ChL methyl. Ich habe die Bereclinung auch noch fiir Wasser ausgefuh mit den fruher schon angegebenen Zahlen fiir (> finde ich
t=    0          10          20         30        40         50         60° C.
j_
p3 Q = 166         151         144         142         142         143        145 Auch in diesem Falle ist ein  systemalischer Gang unverkennbar.      1 dessen nehmen hier die Zahlen erst ab,  um   dann  anscheinend ans steigen.
Benutzt man die fruher (S. 82) ebenfalls mitgetheilten Hey weiller'schen Zahlen fiir Q bei Wasser, so kann man die Vergleichxn bis 160° fiihren; man erhalt dann
t =     0         10         20         30         40         50         60         70         80° C.
=   296       273
260
253
249
249
249
251
2.52  X   1C-Stelle, die niemals Null ist. Gleichwohl muss die Formel eingeschrankt werden, da die Gasreibung mit wachsender Temperatur wachst, p hiernach abnehmen wtirde, was widersinnig ist. Aus Steel's Angaben entnehme ich folgende Tabelle ftir Chlormethyl:
